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Brecliung der Kraftlinien.

linien und die Uebereinstimmung der Ergebnisse dieser Methode mit
denen anderer Methoden kann als Beweis filr die Richtigkeit des Brechungs-
gesetzes angesehen werden. Wenn namlich ein Prisma eines Dielektri-
kums D in ein gleichformiges elektrisches Feld, welclies zwischen zwei
geladenen, parallelen Platten A, B besteht, derart gebracht wird, dafi
die eine Seite des Prismas D der einen Platte A parallel ist, so werden
die Kraftlinien des Feldes durch das Prisma nach dem Breehungsgesetz
gebrochen. Das elektrisclie Feld wird daher zwischen der Platte B und
dem Prisma D jedenfalls ungleichf ormig, d. h. die elektrisehen Kraft-
linien konnen nicht mehr aquidistante gerade Linien sein; denn sie mtissen
auf B, wie auf jeden Konduktor, senkrecht auftreffen, wahrend in der
Nahe des Prismas die Riehtung der Kraftlinien infolge der Brechung
durch das Prisma jedenfalls eine andere sein muB. Der Kraftlinienver-
lauf wird ungefahr der in Pig. 16 angedeutete sein. Wenn aber die
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Platte B gegen ihre urspriingliche Lage so gedreht wird, daB sie seuk-
recht liegt zu derjenigen Richtung, welche den von A ausgehenden Kraft-
linien infolge der Brechung durch das Prisma zugewiesen wird, so konnen
diese Kraftlinien nach der Brechung ihre Richtung ini Zwischenraume
zwischen B und D vollig beibehalten, da sie dann senkrecht auf B auf-
treffen. In diesem Falle ist daher auch in diesem Zwischenraum das
elektrische Feld gleichformig.

Auf diesem Satze beruht die Methode von Perot1). Zur Prufung,
ob das Felcl zwischen D und B gleichformig ist, dient eine isolierte, ver-
schiebbare kleine Metallplatte b, welche inimer parallel zu B liegt. Die
Kapazitat des ganzen Systems ist offenbar von der spezielleren Lage der
Platte b unabhangig, wenn das elektrische Feld zwischen D und B gleich-
formig ist; ini anderen Falle mufi das Potential auf B sich andern, wenn
b verschoben wird. Es wird nun bei irgendeiner Lage der Platte b
zunachst das Potential auf B gleich Null gemacht, indem B mit der Erde
leitend verbunden wird. Sodann wird die .Erdverbindung aufgehoben
und die Platte b parallel mit B irgendwie verschoben. Im allgemeinen
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